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ERRATA 


Manfredo A. Fritz, Himenopteros neotropicales IH, Rev. Soc. Ent, Arg. 42 (14): 25- 
30, 1983. 
Línea 23, página 26: 

Donde dice: Isodontia alvarengai sp. n. Cabeza vista de frente y de perfil. 

Debe decir: Cerceris bonaerensis Holmberg Y . Cabeza de perfil, de frente y pigido. 

Linea 25, página 28: 

Donde dice: Cerceris bonaerensis Holmberg. 9. Cabeza de perfil, de frente pigido. 

Debe decir: Isodontia alvarengai sp. n. Cabeza vista de frente y de perfil. 


